PR. 


16 lutego 2014 roku 


zmarła w wieku 68 lat 


STANISŁAWA CICHOSZ 


Emerytowany Pracownik Biblioteki Jagiellońskiej 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę, 

19 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w Szczyrzycu w Kościele 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława 
Biskupa przy Opactwie Cysterskim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. 


Z głębokim żalem żegnamy oddaną swej pracy Koleżankę. 


Dyrekcja i Pracownicy 
Biblioteki Jagiellońskiej 


